Ciclo 


Operação 


Todo fenômeno astrológico deste Ciclo começa no dia que se verifica, a menos que o Sol ainda não 
tenha nascido, neste caso começará ao amanhecer (por exemplo fase, lunação, ano novo). 


O dia começa na madrugada do Sol e termina na madrugada seguinte. 


A fase dura tanto quanto uma fase lunar. 

No início da lua nova, a lua está iluminada em 0%. 

Com o primeiro quarto crescente a lua ilumina-se a 50%. 
Com o segundo quarto ou lua cheia ilumina-se a 100%. 
Com o início do terceiro quarto a lua ilumina-se a 50%. 
Com a próxima lua nova finalize e reinicie um ciclo. 


A lunação é aquela sideral, o início é quando a Lua se encontra na longitude exata da eclíptica da 
estrela 62 Peixes, pode começar a qualquer hora. 


O início do ano é quando a Terra completa um período orbital em comparação com uma estrela 
lenta que está posicionada aproximadamente na metade em comparação com a linha eclíptica na 
constelação da era astrológica atual. Possíveis diferenças na duração do ano entre e o outro não são 
um problema. Na prática, o ano começa quando o Sol e a estrela 62 Peixes têm a mesma longitude 
eclíptica. 


Na próxima era astrológica, a de Aquário, a estrela guia do Sol e da Lua será o Sadaltager ou Z1 
Aquário. 


A era é astrológica e o início é quando o ponto gama cruza completamente o equador celestial da 
Terra; que ele se moverá em outra constelação eclíptica. 


Dias felizes 


Cada ciclo de lua nova 
Todo ano começa 


Nomes 


Existem 13 lunações no ano, com duração de 27 madrugadas 7 horas e pouco e se o ano durar mais 
que as lunações, basta reiniciar a partir da primeira lunação. Se não houver anos bissextos. 


Amanhece 


1) Calma 

2) Esperança 
3) Orgulho 

4) Confiança 
5) Felicidade 
6) Talento 

7) Curiosidade 


Lunações 


1) Carinho 

2) Refúgio 

3) Amizade 
4) Natureza 
5) Silêncio 

6) Descoberta 
7) Suporte 

8) Sucesso 

9) Imaginação 
10) Símbolos 
11) Reiniciar 
12) Estrelas 
13) Paixão 


O dia da Confiança da lunação do Sucesso 25/8/2089 corresponde ao dia 19/11/2023 Gregoriano. 


